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Von <pT wird auf Leitung I reflektiert
^-ZLZL^s—^gr'.......(421a)
q ist der Reflexionsfaktor.    Von QH wird auf Leitung II  reflektiert
rr            nr
......(421b)
Der Reflexionsfaktor hat wegen der entgegengesetzten Ricbtung der Fortpflan zung das negative Vorzeichen, aber die gleiche GroBe wie pben.
Von (p2 tritt auf Leitung II iiber
97, <P,Z+k- = V> [!-(-?)] .....   (4210)
^ I\     ^ 11
Von QZI tritt auf Leitung I iiber
=ew(i-2)   ..... (421 d)
Somit kann man Gl. 421 schreiben:
worn
Ist Zn^>Zj., so ifet q positiv. Dies ist z. B. der Fall, wenn Leitung II eine Freileitung, Leitung I ein Kabel ist. Die vom Kabel auf die Freileitung iibertretende Welle ist im Verhaltnis (1 -f- q) vergroBert, die von der Freileitung in das Kabel iibertretende Welle ist im Verhaltnis (1 — q) verkleinert.
Bei Verfolgung des Ausgleichsvorgangs ist zu berucksicbtigen, daB die Wellen auf Leitungen mit verschiedenen Konstanten ungleich stark gedampft werden und mit ungleicher Geschwindigkeit fort-schreiten. Die Zeit der Fortpflan zung iiber die Leitungslange I iet
Man kann   daher   den Vorgang  fur  alle  Leitungen   auf die   Licht-gescbwindigkeit c beziehen durch Einfiihrung der ,,reduziertenu Lange
Fiir  ein Kabel ist sie V = l^e.
Beispiele.
1. Das Laden einer am Ende offenen Freileitung iiber ein Kabel.
Das Kabel wird am Anfang x = Q z. Z. £ = 0 an eine Strom-quelle von konstanter Spannung P und groBer Kapazitat ange-n auf, er kann z. B. bei einem ErdschluB entstehen. An der ErdschluBstelle fallt die Spannung plotzlich auf Null, es wandert eine Entladewelle hin und her. Ihre Hohe kann beim Neuziinden eines intermittierenden ErdschluBlicht-bogens die betriebsmaBige Spannung wesentlich (ibersteigen. Bei kurzem Abstand ist eine Resonanz moglich.
